KAROLINA z Lewikow SKAWIŃSKA 


żona majstra murarskiego, 


przeżywszy lat 49, po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. Sakramentami 


zasnęła w Panu dnia 12 lipca 1892 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek dnia 14 Lipca b. r. o godzinie 4 po południu z domu 


przy ulicy Dietla Nr. 80, na które się Krewnych i Przyjaciół zmarłej zaprasza. 


Z drukarni A. Słomskiego i Sp. w Krakowie. 


